LEKARZ CHORÓB DZIECIECYCH 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, BRAT I WUJEK 


przeżywszy lat 55, 
zmarł nagle dnia 29 października 1994 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek dnia 4 listopada br. 
o godzinie 13.40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SIOSTRA I RODZINA 


| * LILIA + Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 | 


